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Codzienny konkurs premiowy „Głosu“ 


CZYTELNICY! 


Nie trzeba grotiadzić kilkudziesięciu kuponów! 


WYSTARCZY WYCIĄC NASZ KUPON PREMIOWY zamieszczony obok, wy- 
sełnić czytelnie i przesłać Jo Redakcji naszego pisma w ciagu trzech dni. 


Już w sobotę dowiemy się, kto wygrał SUKIENKE WEEN. 


DZIEWCZĘCĄ 


Jutro zamieścimy KUPON NA PARASOLKĘ DAMSKĄ. 


NIA 24, IX. 
1947 r. 


KUPON PREMIOWY `’ 


Imię i nazwisko 
Adres ._ 
Zakład pracy _. 
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Wyciąć 1 przesłać do redakcji „Głos 


na SUKIENKĘ WEŁNIANĄ DZIEWGZĘGĄ 


ananasa ay yyy a remes zr 


| manaozenzn 


u” Łódź, Piotrkowska 86, III piętro 


Apel TrygveLie do narodów 


© wzajemne zrozumienie i współpracę | 


NOWY JORK PAP. — We wtorek se- 
kretarz generalny ONZ Trygve Lie za- 
brał głos z trybuny generainego. zgroma 
dzenia, występując z gorącym apelem 
na rzecz pokoju i porozmr enia między- 
narodowego. Podkreślajac. że obecne 
trudności międzynarodowe wynikają z 
różnic zdań między poszczególnymi wie! 
kimi mocarstwami, Trygve Lie podkre- 
Ślł z naciskiem, że — jego zdaniem — 
sytuacja ta nie zagraża jednak pokojowi. 
Wprawdzie te same narody, które stwo- 
rzyły ONZ, zniechęcają Się, widząc, ŻE 
nie moga dotychczas dojść do porozumie 
njia — Mogę jednak stwierdzić katego- 
rycznie, — oświadczył Trygve Lie, — że 
wszelkie rozbi poł'tyczne nie Sta- 
nowia grożby dla Samego istnienia Na- 
rodów Zjednoczonych. 

Mówca nrzypommiał ducha współpra- 
cy, jaki ożywiał mężów mocarstw pod- 
czas wojny i wzywał te mocarstwa do 
zachowania jedności w dobie powojen- 
nej. W okresie woiny — mówił Trygve 
Lie, — wielkie mocarstwa. rozwiązały 
doniosłe sprawy _ drogą  wzajemmej 
współpracy. Dzisiaj ` Świat staje wobec 
podobnie trudnych problemów. Ludy Eu- 
ropy znajdują się wobec perspektywy 
głodu. W bardzo wielkiej części Azji u- 
trzymuje się nędzna stopa życiowa, głód 
i epidemie grożą tamtejszym ludom. By- 
łoby dla ludzkości rzeczą brzemienną wW 
konsekwencje, gdyby rozbieżności i po- 
deirzenia polityczne uniemożliwiły Naro- 
dom Ziednòczouym wykonanie ich wiel- 
kiego humanitarnego dzieła. Musimy Sta- 
le pracować nad zmniejszeniem tych roz 
bieżności i złagodzeniem podejrzeń. 

NOWY JORK PAP. — Na wtorkowym 
posiędzeniu generalnego zgromadzenia 
ONZ, delegat Iraku gen. Noury Essaid Pa 
sza otworzył debatę przemówieniem na 
temat problemu palestyńskiego, wyraża- 
jae wątpliwości, czy problem ten należy 
przekazy wać specjalne] komisji. Kwe- 
stia Palestyny — powiedział delegat Ira 
ku — powinna być rozpatrywana zgod- 
nie z zasadami Karty i z przepisami nor 
małnej procedury ONZ. 

Delerat radziecki, wicepremier Wy- 
szyński przeciwstawił się stanowczo włą 
czeniu do porządku dziennego 2 punktów 
— sprawy niepodległości Korei i sprawy 
rewizji traktatu pokojowego z Włocha- 
mi. Stwierdził on, że Zgromadzenie nie 
ma praw omawiać problemu Korei, któ- 


ry to problem powinien być rozstrzyg- 
nięty przez samych aliantów pomiędzy 
sobą. Dodał on, że Stany Zjednoczone 
ponoszą odpowiedzialność 


gentyny w sprawie rewizji traktatu z 
Włochami, Wyszyński podkreślił, że kar- 
ta ONZ nie pozostawia żadnych wątpłi- 


za zerwanie | wości co do tego, że Narody Zjednoczone 


rokowań radziecko - amerykańskich w | nie mają prawa ingerować w Sprawy tra 


| sprawie Korei. Co się tyczy wniosku Ar- 


ktatów międzynarodowych. 


ZSRR dostarczy zboża 


nawiedzonej klęską nieurodzaju Czechosłowacji 


PRAGA PAP. — Jak informuje agem- | owsa oraz pewną ilość kukurydzy. Do-' blicysta „Humanite“ 


cja CTK, Związek Radziecki dostarczy | stawy te odbędą się w ramach układu 
Czechosłowacji w rb. 120 tys, tom zboża | handlowego, zawartego w Moskwie 
w tym 30 tys. tom jeczmienia, 20 tys. ton! przez częchosłowacką delegację. 


OO W PEC 


Pierre 
Gourtade 


jedzie do 


Ameryki 


PARYŻ PAP. — Prasa donosi, Że pu- 
Pierre Courtade O- 
trzymał, po ogłoszeniu listu Marcela Ca- 
chin, wizę amerykańską i wdał się do No- 


wego Jorku na Zgromadzenie ONZ. 
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Armia Markosa gromi faszystów 


Obywatele amerykańscy przejmują port Pireus 


RZYM PAP, — Jak donoszą z Grecji, 
ostatnio toczyły się zacięte wałki w Ma- 
cedonii wschodniej i w Tracji, Wojska 
rządowe w liczbie trzech pułków, wzmo 
cnionych oddziałami artylerii, uderzyły 
na jednostki armii demokratycznej w 0- 
kolicach Ksante i Komotine. W wyniku 
dwudniowych walk, oddziały rządowe 


zostały rozgromione. Partyzanci zdoby- 
li dwie armaty; radiostację i wiele amu- 
nicji. Inne oddziały rządowe, które uSiło- 
wały wedrzeć się na wolne terytorium 
Ewra, zostały zaatakowane przez party- 
ow i zmuszone do bęzładnejj uciecz- 
k 

Armia demokratyczna wysadziła w po 


Pogrzeb la Guardii 


NOWY JORK PAP. — W katedrze w 
Nowym Jorku odbyło Się nabożeństwo 
żałobne za spokój duszy b. dyrektora ge 
neralnego UNRRA la Guardii. Na nabo- 
żeństwie obecni byli przedstawiciele 


władz miejskich Nowego Jorku oraz 
członkowie delegacji na zgromadzenie 
ONZ. 

Z ramienia Rządu Polskiego 'w Pogrze- 
bie wzięli udział ambasador Winiewiicz 
i dr. Oskar Lange. 


Min. Modzelewski: o Mac Neilu 


Lahourzysta w roli adwokata USA 


NOWY [ORK PAP. W odpowiedzi na pyta 
niu korespondenta PAP w sprawie przemó- 
wienia szefa delegacji brytyjskiej Mac Nella, 
minister Modzelewski oświadczył: 

„Wystąpienie szefa delegacji brytyjskiej 
musiało wywołać zdziwienie zarówno swą 


treścią jak I tonem, Miało ono charakter wy 
iącznie polemiczny i było bardziej „amery- 
kańskie” niż przemówienie delegata Sta- 
nów Zjednoczonych. Trudno pojąć dlaczego 
członek Labour Party wystąpił w roli zawzię 
tego adwokata Stanów Zjednoczonych. 
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Pi 


any rozbioru Indonezji 


Rząd holenderski zapowiada dalszą walkę z wojskami republikańskimi 


HAGA (obst. wł.) — Premier holender 
3ki, Beel przedstawił rządowi program 
polityki w sprawie Indonezji, opracowa- 
ny. Przez rzad po powrocie ze Stanów 
Ziednóczonych gubernatora Van Mooka, 
który wać można w następujących pun- 
ktach: 

1) Terytoria okupowafie przez wojska 
tolenderskie w okresie t zwa „operacii 


policyjnych" od 23 lipca do 4 Sierpnia 
nie zostaną zwrócone republice indonezyj 
skiej į rząd holerxderSki ma zamiar utwor 
rzyć tam administrację „automomiczną”. 

2) „Autonomia“ już została udziełona 
niektórym abszarom. jak np. Indonezji 
wschodniej i zachodniej części Borneo, 

3) powołany zostanie wkrótce tymcza- 
sowy, rząd iederalny w, Indiach hofetder= 


skich i w związku z tym nastąpią zmia- 
my w konstytucji „królestwa holemder- 
skiego”, 
4) Republika Indonezyjska będzie mia- 
ła prawo przystąpienia do tei „federacji“ 
Zaprzestanie działań wojennych rząd 
Beela uzależnia od zgody rządu: indone- 


ler- Lzyjskiego na te warunki, 


wietrze szereg w ażnych obiektów komu 
nikacyjnych 1 zadała nieprzyiacielowi 
poważne straty w ludziach. 

RZYM PAP. — Zgodnie z wiadotmoś- 
ciami: z Aten, dziennik „Elefteria Elada“ 
donosi, iż rozpoczęło się osiedlanie oby- 
wateli amerykańskich w porcie Pireus. 
Przedsiębiorców greckich zmuszono do 
przerwania rozpoczętych już prac, mor 
tywując, iż ukończą je Amerykanie, — 
Oczekuje się, że grecka izba techniczna 
której członkami są pokrzywdzeni przed 
siębiorcy, wniesie protest przeciwko it- 
dzietaniu koncesii Amerykanom. 


Straik powszechny w Trieście 


Z Triestu donoszą, że związki zawodowe 
ogłosiły strajk powszechny na znak protestu 
przeciwko zachowaniu się władz anglosaskich 
w strefie brytyjsko-amerykańskiej wobec 6 
przedstawicieli robotników, prowadzących per 
trakłacje z pracodawcami. Strajk ma przebieg 
spokojny. 


Wygrane 


w codziennym konkursie: „Głosu” 


Wczoraj wieczorem w lokalu redakcji 
„Głosu* — Łódź, Piotrkowska 86, HI pię 
tro — została wylosowana kolejna pre 
mia naszego codziennego konkursu z dn. 
21 września rb. 

15 MTR. PŁÓTNA POŚCIELOWEGO 
wyzraał ob. Wanda Miksztajnówna, z 
mieszkała w Łodzi, ul. Zgierska 38 m. 7 
pracownica Przemysłu Pofńczoszniczego 
„Tamara“ — Nowotki 40 : 

Ob. Miksztajnówna proszona jest o 
zgłoszenie się w naszej redakcji w go- 
dzinach od 14-ei do J8-0i po południu. 


Czytetnicy zamiejstowi! Nie trzeba 
przysyłać kuponów w kopertach! Może- 
cie je naklejać na kartoniku w formacie 


Docztówki;z oplata pocztowa za 1 złoty. 
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Ludność Ameryki zaniepokojona 
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posunieciami rzadu Trumana na terenie ONZ 


MOSKWA PAP. Dziennik „Izwiestia” w ar- 
*ykule swego wysłannika z. Nowego Jorku 
wskazuje na to, iż reskcyjna prasa amerykań-. 
ika, komentując sesję Zgromadzenia General- 
1ego, stara się pominąć milczeniem prawdzi- 
we motywy, którymi kieruje się delegacja 
JSA w swych uporczywych próbach podpo- 
=ądkowania ONZ aspiracjom Stanów Zjedno. 
szonych. 

Motywy te jednak nie mogą być  przemil- 
czahe. Aktywność delegacji amerykańskiej 
wywołuje zarówno w pewnych kołach Zgro- 
madzenia Generalnego, jak i wśród  postępo- 
wych kół społeczeństwa amerykańskiego zro- 
zumiałe zaniepokojenie. Rozlegają się głosy 
trzeźwo oceniające politykę rządu USA, któ- 
re stwierdzają, iż polityka ta nie odpowiada 
nastrojom i życzeniom szerokich warstw naro- 
du amerykańskiego. 

Rząd amerykański — jak stwierdza korbs 
sondent „Izwiestii* pragnie zastąpić Radę Bez 
ieczeństwa innym organem niewątpliwie w| 
yid celu, ażeby mieć wolne ręce w urzeczy-i 
vistnienin polityki ekspansji, na której zależy | 
10nopolistom amerykańskim. | 

Ponieważ dążenia te przeczą zasadom orga- 
izacji Narodów Zjednoczonych, delegacja 
amerykańska rozpoczęła atak czołowy, który 
ma na celu legalizować na forum międzynaro- 
dowym działalność Stanów Zjednoczonych w 
różnych krajach, napotykająca na sprzeciw 


członków Rady Bezpieczeństwa. 
R ZO, O A 


Oto dlaczego — zdaniem korespondenta —Sta | Oto są główne motywy, którymi kieruje się 
ny Zjednoczone wystąpiły z propozycją utwo. | w swej akcji delegacja amerykańska. Mimo, iż 
rzenia komitetu do spraw pokoju i bez; *«zeń | prasa USA stara się je przemilczeć, trzeźwe 
stwa, w którym wszystkie zagadnienia mają | głosy społeczeństwa amerykańskiego świad- 
być rozstrzygane nie w zgodzie z zasadami |czą o tym, iż naróť amerykański zaczyna ca- 
jednomyślności wielkich mocarstw, lecz me. į raz bardziej rojmować, do czego zmierza poli. 
chanicznie, za pomocą zwykłej arytmetykj. tyka zagraniczna Stanów Zjednoczonych. 


AUG E RUE I EA A WW ANAWA WŁA EN U WEN RAA W NANUSBANSZAWNUNALANANAI 


, KOMUNIKAT 


Wydział Propagandy Komitety Łódzkiego 
zawiadamia, że w środę 24 września punktual- 
nie o godzinie 18-ej odbędzie się kolejny wy- 
kład w ramach IV Dzielnicowego Kursu Szko- 
leniowego. 

Wykładać będą: 

Dziełnica „Śródmieście-Prawe" — tow. Pie- 


trasiak. 
Dzielnica „Śródmieście-Lewe”* — tow. Ja- 
godziński. 
Dzielnica „Górna — tow. Nitecki. 
Dzielnica salę zd! — tow. Alpem. 
Dzielnica „Ruda-Pabianieka” — tow. Pado- 
wicz. ' 


Dzielnica „Bałuty” — tow. Halicz. 
KAEO ASOR ATOE ERAST TRAE PPEFEOOY EE 


Nowy spisek w Słowacji 


zosta: wykryty przez czeskie władze bezpieczeństwa 


PRAGA PAP, — Przed teatrem naro- | się sunełnezo oczyszczenia aparatu ad- 
dowym w Bratysławie odbyła się wielka miustracyjsego Słowachj z slemeatów 
saniiestacja Słowaków. domacziących | reakcyjnych. Do 30-tysięcznej rzeszy ma 


-— aw 46 Ek 1 > ~ —— m A a mame, 


Snycer leci do Berlina 


PARYŻ PAP Jak zapowiada ambasada USA,|i ministra skarbu Schumana, którzy poinfor- 
minister skarbu USA Snyder, który przybył | mowali go o środkach, jakie mają być przed- 
W Parra a KAC aniówa <adtaci S sięwzięte dla stabilizacji franka i uporządko- 

ny NE wa ; wania gospodarki francuskiej. Środki te mają 
środę do Ferlina na 3-—4 dni. Snyder był za- | być podane do wiadomości publicznej w po- 
proszony do Paryża przez premiera Ramadier | cząłku października. 


Problem reform socjalnych 


w zachodnich strefach okupacji 


Otto Grotewohl 0 


BERLIN PAP. Na kongresie SED (niemiec- 
kiej socjalistycznej parti jedności) wygłosił 
óbszbrne przemówtenie programowe ł Otto 
Giótewóhi, przedstawiojąc całokształł sytu 
ucji Niemiec na tle wydarzeń międzynaro- 
dowych. 

Grotewohl! podkreślił, że Stany Zjednoczo 
ne, wypierając skutecznie Wielką Brytanię 
z jej pozycji gospodarczych, szukają nowych 
rynków zbytu. Temu celowi służy również 
plan Marshalla. Plon ten zmierza do wciąg 
nicia Niemiec zachodnich w orblię wpły- 
wów amerykańskich. Zamtary te nie ułatwią 
rozwiązania problemu nlemieckiego i utrud- 
niq stabiltzocję stosunków w Europie Gro- 
tewohl, przeprowadziwszy analize sytuacji 
międzynarodowej, doszedł do wniosku, że w 
Interesie Niemców leży ugruntowanie poko 
ju, opartego na porozumieniu między mocar- 
stwami. 

Grotewohl podał do wiodomośct, że SED 
czyńić bedzie starania o powołanie do życia 
niemieckiej reprezentacji, uprawnionej do 
prowadzenia pertraktacji z innymi krajami. 
W związku z tym, nawiązała SE: rokowania 
z fnnymi partiami, które — za wyjątkiem 
SPD (portia Schumachera) wyraziły swą zgo 
de. f 

W końcu Grotewohl wysunął pod adresem 
rady kontroli 7 następujących postulatów, 
dótyczacych przyszłości Niemiec: 

1) przeprowadzenie w jak najkrótszym 
czasie plohlscyłu, któryby rozstrzygnął spre- 
wę jedności politycznej względnfe federal!- 
zacji Niemiec. 

2) Ustanowienie centralnego zarządu nie 


Do gabinetu wszedł sekretarz i powie- 
dział, że lady czeka w przedpokoju. 

— Helena Stangu — przedstawił Quell 
Jelene, gdy weszła do gabinetu. Popra- 
wita włosy j wyg “ala daleko lepiej. 
„Dowódca zapytał, s: się czuje. Odpo- 
wiedziała, że dobrze. $ 

— Czy mogę otrzymać maszyne, aby 
odwieźć Helenę do domu? — zapytał 
Quel. 

— Maszynę ma Hacky. Jest gdzieś za 
miastem. Ale w ogóle maszyn mamy ma- 
ło. 

— Czy można posłać po niego? ; 

— Zaraz. Ale z taką twarzą, pan musl 
udać Sie natychmiast do szpitala. 


zaborczych planach kapitału amerykańskiego 


mleckiego dit przygotowenia jednośct gos- | aparatu administracyjnago i gospodarczego 

podarczej Niemiec. z aktywnych nacjonal - socjalistów 1 prze- 
3) Zniesienie granic między strefami oku- | stępców wojennych.. 

pacyjnymi. 8) Przeprowadzenie reformy rolnej na te- 
4) Anulowanie wszoikich układów strefo |renie całych Niemiec przez wywłaszczenie 

wych, jako sprzecznych z umową poczdam- | własności ponad 100 ha. 

ską. 7) Skonilskowanie majątków przestępców 
5) Pełne 1 notychmiastowe oczyszczenie | wojennych. 


Związkowcy francuscy w Warszawie 


WARSZAWA PAP, Dnia 22 bm. w godzi- 
nach popółudniowych przybyła do Warszawy 
35.0s0bowa wycieczka związkowców francus- 


kich celem nawiązania bliższego kontaktu z EK 
polskim ruchem parira ien K poeanana się spędzą w Polsce ok. 2 tygodni. Przedstawicie 


i sz ólnych związków francuskich będą 
z obecną sytuacją gospodarczą Polski. le poszczegó f 1 
Dnia 22 bm. RSSy francuscy zwiedzi- | gośćmi odpowiednich zarządów głównych pol- 
li stolicę oraz fabrykę Wedla. W dniu dzisiej | skich związków zawodowych. 


Dzieci polskie wróciły z ZSRR 


po spędzeniu wakacji na Krymie 


WARSZAWA PAP.— Dnia 23 bm. przy | sztwie p. Jakowlew, oraz, przedstawiicie 
Y . iinis , 7 I 

były samolotem z Moskwy na lotnisko le ministerstwa oś wiaty. -ieznie a 
warszawskie dzieci polskie. które na za- się delegaci Ligi Kobiet, Towarzystwa 


: rzvjaźni Polsko-Radzieckiej oraz orga- 
pronzen™h rządu. radzieckiego . spedziły | | ZNiaŻni Folsko-R i 


i E nizacji młodzieżowych. 
okres wakacji w Artekv na Krymie. Na’ Dzieci polskie, których pobyt na tere- 
lotnisku oczekiwał na przybycie dzieci 


A | nie Związku Radzieckiego trwał 50 dni, 
naczelnik wydziału radzieckiego w mi- | rekrutują się ze środowisk robotniczych 
nisterstwie spraw zagranicznych ob, Zam | wiekszych miast przemysłowych Polski, 
browięz. charge daffaires ZSRR w War-' z Warszawy, Łodzi oraz Śląska, 


szym przewidziany jest wyjazd do poszcze- 
gólnych ośrodków przemysłowych kraju, Przed 
stawiciele francuskiego ruchu zawodowego 


wiedział dowódca. — Niech pani odwie- 
591 zie go do Szpitala, miss Stangu. 
Czekali na dole w małej kancelarii, 
pełnej wojskowych. Helena czuła Się 
trochę nieswojo. Wreszcie Quell zoba- 
czył sztabowy autobus, który zatrzymał 
się przy wejściu. Wysiadł z niego Hac- 
ky i lekarz eskadry — Anderson. Queil 
poszedł im na Spotkanie. Helena szła za 
nim. Gdy Hacky wszedł do przedpokoju, 
i podniósł oczy, zobaczył przed sobą 
Queta 
— Czołem, przyjacielu, — rzekł Quell. 
facky milczał. Patrzał na Quella ; nie 
poziiawał go. Natomiast Anderson krzy- 
knął: 
— Jobn Quelf? Czy to naprawdę ty? 
— Jak to? — cicho wyszepłał Wacky. 
= "19. (yt j 
— Naturalnie: Czyżby dowódca nic ci 
nie powiedział? 
— Nie, 
Hacky mocno ścisnałt reke Quellowi. 

— On musi być koniecznie w szpitalu. | Nie powiedział więcej ani słowa. 

— Będzierhy czekali ma maszynę i — Jak pan się miewa? — zapytała go 
Hacky'ego na dole. Przepraszam, że prze, Helena. E x 
szkadziłem. w pracy. Widziała, pełne. szczerej radości zdzi- 

— Wszystkiego najlepszego. Cieszę| wienie Hacky'ego, który Starał się mas- 
sie niewymmownie, że pan żyje — odpo-' kować swe uczucie. I właśnie dlatego po 


— Mam prośbę. — rzekł Quell. —leże 
li odejdzie jakiś statek z kobietami am 
gielskimi, to prosze zabrać Helenę. 

— Spróbuję — odpowiedział dowód- 
ca. — Poczekajcie na dole, zaraz odszu- 
kam maszyne. Ale jedźcie natychmiast 
do szpitala, Proszę Dbrzypilnować tego, 
miss Stani. 

— Nie usłucha mnie 
sie Helena. 


— uśmiechnęła 


.* - 
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„| niektórymi działaczami słowackimi 


nifestantów przemówił prezes komitetu 
powstańców słowackich Daxner oraz 
Przewodniczący zwiazku słowackich par 
tyzantów Smitke. Mówcy podali do wia- 
domości, że WŁADZE WYKRYŁY* NO- 
WA ORGANIZACJĘ ANTYPAŃSTWO: 
WĄ w SŁOWACJI. 


- PRAGA PAP. — Prasa zamieściła te 


rzędowy komimikat o następującym 
brzmieniu: „Podczas śledztwa przepro- 
wadzonego w związku z wykryciem att- 
typaństwowej organizacji słowackiej wy 
Szio na iaw, że niektórzy jej członkowie 
ściśle współpracowali z faszystowską 
grupa zagraniczną, kierowaną przez Dur 
czańskiego i Sidora. á 

Czechosłowackim organom bezpieczeń 
stwa udało się aresztować kilku zagra- 
nicznych agentów faszystowskich. prze- 
ciw którym wszczęto śledztwo. Areszto- 
wani zeznałi, że utrzymywali kontakt z 
, Are= 
Sztowano 20 osób,” 


Wykonanie wyroku 
na Petkowie 


SOFIA PAP, — Mikołaj Petkow, były 
nrzywódca partii agrariuszy, Skazany na 
karę Śmierci przez powieszenie za zdra- 
dẹ stanu. podżeganie do akcji sabotażo- 
wej i szerzenie dywersji w armii, został 
stracony w nocy z 22 na 23 września. 

Jak wiadomo sąd karmy w Sofii- gka- 
zał Petkowa na śmierć w dniu 16 sierp- 
nia br. a ostatnio bułgarski sąd najwyż- 
szy odrzucił skargę kasacyjną Skazane- 
go. 


w kilku wierszach 


Dnia 29 września w 9 kopalniach węgla na 
obszarze Lunarkshire „wybuchł strajk, obejmn 
jący 6 tysięcy górników. Zachodzi obawa, że 
wkrótce do strajku przyłączą się inne kopal- 
nie tego zagłębia. 

g u 14 

Agencja Reutera donosi, że tłum demon- 
strantów obrzucił kamieniami konsułat gene- 
ralny Wielkiej Brytanii i klub brytyjski w 
Aleksandrii. Prawie wszystkie szyby w obu. 
gmachach zostały wybite, Demonstranci wzno- 
sili okrzyki przeciwko Wielkiej Brytanii i Sta 
nom Zjednoczonym i żądali ewakuacji wojsk 
angielskich z Egiptu. 

D E-O 

Na lotnisku Brisnorton koło Oxfordu wylą- 
dował amerykański samolot wojskowy typu 
„Skymaster”, który przeleciał przez Atlantyk, 
kierowany za pomocą radia z lotniska w Sta- 
nach Zjednoczonych, 


dobał sie Helenie bardziej niż kiedykof- 
wiek 

— Boli jeszcze? — Hacky 
Quella. 

— Nie, czuje się dobrze. 

— Po prostu nie mogę przyjść do sie- 
bie. Chodźmy. Dokąd was odwieźć. Mó 
wiono mi coś o Szpitalu. 

— Naipierw trzeba odwieźć Helene 
do domu — odpowiedział Quell. 

Odwieźli go do zlifadzkiego szpitala, 
który znajdował sie w pobliżu domu, 
gdzie mieszkali rodzice Heleny. 

W szpitalt odrazu zajęto się Qullem. 

— Zobaczymy, Quell. czy jesteś wy- 
trzymały? — powiedział Anderson: — 
przystępując do badania. — Uprzedzam, 
że będzie troche bolało. 

— Tak mówi każdy lekarz — powie- 
dział Quel, 

Poczuł zimną stal chirurgicznego ño- 
ża. Anderson prul szwy na głowie, Pod: 
skoczył z bólu. i i" 

Jednak powstrzymał się i zacisnął zę 
by, aby nie krzyczeć. Anderson nie trá- 
icit czasu. nałożył predko opatrunek i za- 
czął skrupulatnie go badać, wystukując 
dosłownie każdy kawałek ciała. Potem 
skinał głowa Siostrze. D. q. ù.) 


zapytał 


à 
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Nieuprzedzonymi oczuma 


Wschód Euro 


G 


LOS ROBOTNIEZ.Y 


srr. 3 


y wyprzedza Zachód 


Godne uwagi relacje przybyszów z Ameryki i Anglii 


" Po zniszczonych przez najazd hitlerowski 
obszarach Europy podróżuje dziś wielu zamor- 
skich przybyszów. Jedni z nich — to Zwykli 
businessmani, przemysłowcy i bankierzy, po- 
szukujący rynków zbytu dla swoich towarów 
czy też dogodnych lokat dła swych kapitałów. 
Drudzy — to korespondenci i reporterzy wiel- 
kiej prasy amerykańskiej, suto opłacani przez 
swych rozkazodawców i spełniający — choć- 
by ze szkodą dla prawdy — wszelkie ich pra- 
sowe „zamówienią”, Trzecia wreszcie katego- 
ria podróżników zza Oceanu — to ludzie do- 
brej woli i czystych intencji, -którzy na po- 
„wojenną rzeczywistość europejską pragną 
‘spojrzeć. własnymi, nieuprzedzonymi oczami, 
aby z tych spostrzeżeń i obserwacji móc wy- 
'eiągnąć logiczne, obiektywne i bezstronne 
wnioski. 

._ Da tej ostatniej kategorii zaliczyć trzeba p. 
Howarda Smitha, komentatora politycznego 
wielkiej rozgłośni amerykańskiej „Columbia”, 
który — zwiedziwszy ostatnio 14 krajów euro- 
pejskich podzielił się swymi opiniami 
z liczną rzeszą słuchaczy londyńskiego radia. 


— 


CO P. SMITH WIDZIAŁ NA. ZACHODZIE? 


P. Smith zwrócił przede wszystkim uwagę 
na poważny kontrast, istniejący międzya po- 
lepszaniem się sytuacji ogólnej większości 
krajów Europy Wschodniej a pogarszającym 
się stanem rzeczy na-Zachodzie. P. Smith na- 
wet przewiduje, że potęga i bogactwo Europy 
Zachodniej zmniejszy się jeszcze bardziej w 
ciągu życia obecnego pokolenia, ponieważ te 
bogactwa i wpływy oparte są wciąż jeszcze 
w dużej mierze na imperiach kolonialnych, 
które w chwili obecnej przeżywają różne fazy 
rozkładu. 


Podczas gdy «we Wschodniej Europie — 
mówił p. Smith — ekonomika feudalna ulega 
zupełnemu zniszczeniu, dzięki stanowczości i 
zapałowi sfer kierowniczych — większość kra- 
jów zachodnio = europejsikch choruje na „rzą- 
dy słabe i niezdecydowane, które nawet nie 
zdają sobie sprawy, dokąd prowadzą coraz 
bardziej wyczerpane narody”, Tak np. rząd 
W- Brytanii, któremu zajrzało w oczy widmo 
bardzo ostrego kryzysu na skutek zbyt szyb- 
kiego wyczerpania się kredytów amerykań- 
skich, nie może — najwidoczniej — “zdobyć 
się na coś więcej, jak na wprowadzenie żle 
przemyślanych ograniczeń żywnościowych. 
Rządy francuski 1 włoski, jak się zdaje, nia 
mają ani planów, ani środków, by powstrzy: 
mać wzrost cen, spadek produkcji itp. 


„A CO NA WSCHODZIE? 


W przeciwieństwie do tego — podkreśla p. 
Smith — prawie kaźdy rząd w Europie Wscho- 
dniej działa według starannie opracowanych 
planów gospodarczych, określających przy- 

. szłość lat najbliższych. Ludność pracuje Usil- 
nie i większa część planów na pierwszy tok 
zrealizowana została z nadwyżką. Dzięki suro- 
wej kontroli, ceny stabilizują się, czarny 'ry- 
nek się kurczy, a tempo odbudowy wywołuje 
zdumienie. 

W Polsce — zaznaczył p. Smith — produk- 
cja zasadniczych gałęzi przemysłu przekracza 
już wskaźniki przedwojenne. Jugosławia za- 
kończyła rexonstrukcję powojenną i obecnie 
realizuje nowy plan, zmierzający do prze- 
kształcenia rolniczych podstaw gospodarczych 
kraju na — przemysłowe. 

Odpierając twierdzenia o rzekomym istnie- 
niu na Wschodzie Europy rządów „dyktator- 
skich”, Smith zaznaczył, że w krajach wscho- 
dnio-europejskich narody korzystają obecnie 
z większej wolności, niż kiedykolwiek przed- 
tem. Rządy Europy Wschodniej znacznie pod- 
wyższyły płace zarobkowe, dały żiemię bez- 
rolnym chłopom i pozwoliły związkom zawo- 

_„dowym na sprawowanie faktycznej kontroli 
sd fabrykami i kopalniami, 


POSEŁ MACK — POTWIERDZA 
Poseł do Izby Gmin (z Labour Party) John 
Mack zwiedził w ub. r. Polskę; jego opinie 
o maszych sprawach, wypowiadane zarówno 


f 


podczas tej wizyty, jak i po powrocie do 


wań wojennych od Bułgarii"... W dalszym cią- 


Kraju, nacechowane były daleko idącym obiek- | gu swych wynurzeń, pos, Mack z ubolewaniem 


tywizmem i życzliwością. Obecnie poseł Mack 
odbył podróż po krajach południowo-wschod- 
niej Europy, a podczas pobytu w Bukareszcie 
podzielił się z dziennikarzami rumuńskimi od- 
niesionymi w czasie podróży wrażeniami. 
„Kraj, na którego czele stoi marsz, Tito — 
mówił m. in. pos. Mack — wydaje mi się tere- 
nem ogromnej budowy, gdzie panuje twórcza; 
konstruktywna praca. Narody Jugosławii wal- 
czą wytrwale o nowy, demokratyczny byt. Bo- 
haterska praca patriotycznych „brygad” zmie- 
mia oblicze kraju. Juqosłowianie realizują je- 
den z na jbardziej interesujących i owocnych 
eksperymentów demokratycznej rekonstrukcji. 
Dla nowego ducha demokracji ludowych poł- 
wschodniej Europy  charakterystyczny jest 
gest marsz. Tito, który wyrzekł się odszkodo- 


zaznaczył, że w Anglii, gdzie panują poglądy 


konserwatywne, nie doszło dotychczas do 
stworzenia jednolitego frontu klasy robotni- 
czej. 


Znamienne opinie Amerykanina Smitha i 
Anglika Macka powinny być wzięte pod uwa- 
gę przez tych polityków europejski ch, którzy 
błąkają się bezradnie po manowcach rozmai- 
tych koncepcji „blokowych”, uwierzywszy 
wymysłom o „żelaznej kurtynie”, Zaś u nas 
w Polsce — trzeźwe poglądy Smitha i Macka 
należałoby rozpowszechniać usilnie pomiędży 
różnymi „malkontentami”, „demokrałami inte- 
gralnymi” i w ogóle entuzjastami zachodniego 
„raja”, aby mogli poznać prawdę nie skąd- 
inąd, lecz właśnie z ust tego „raju” miesz- 
kańców. 


Ogólnopolska Wysiawa 


Rolniczo-Ogrodnicza w Poznaniu 
od 41 do 26 października r. b. 


Ogólnopolska Wystawa Rolniczo-Ogrodni- 
cza w Poznaniu otwarta będzie w dniach od 
11—26 października 1947 r. 

Opłata normalna za wstęp na Wystawę wy- 
nosić będzie 110 złotych. Członkowie Związ- 
ków Zawodowych za okazaniem legitymacji 
korzystać będą z opłaty zniżkowej w wysoko- 
ści 70 zł. 
ników wycieczek oraz dla młodzieży szkolnej 
i akademickiej wynosić będzie 30 zł. Do ceny 
każdego biletu doliczona została kwota 10 zł, 
przeznaczona na odbudowę Ratusza Poznań- 
skiego. 

Przyjezdni na wystawę będą mieli możność 


z 
Cena biletów ulgowych dla uczest- 


ubiegać się o zniżki kolejowe. Za okazaniem 
biletu kolejowego, stwierdzającego przyjazd 
do Poznania w okresie wystawy, udzielane bę- 
dą w Pawilonie Obsługi Publiczności na tere- 
nie wystawy tzw. karty uczestnictwa, które 
upoważnią do nabycia ulgowych biletów kole- 
jowych z 65-procentową zniżką. 

Wszystkim przyjezdnym, a szczególnie wy- 
cieczkom zwraca się uwagę na konieczność 
zamówienia kwater. Zamówienia te, jak rów- 
nież i wszelkie zapytania kierować należy pod 
adresem: Międzynarodowe Targi Poznańskie, 
Poznań, ul, Marszałka Focha 14, telefon 64-49, 
77-58, 79-72. 


Tablica zwycięzców 


22 września najlepsze wyniki dnia w przes 


myśle bawełnianym osiągnęła pracownica 
PZPB Nr 1, tow. Lipińska. 
Pracując na sześciu krosnach osiągnęła 


ona 176,8 proc. Współzawodnicząca z nią tow, 
Gołygowska „wykonała normę w 166,3 proc, 

W przędzalni w dalszym ciągu przoduje 
prządka Maria Deredas 144,2 proc.) oraz Zofia 
Zaremba (144,1 proc.). 

W Państw. Zakł Przem. Bawełn. w Często 
chowie ob. Stanisława Bulska pracując na 
czterech krosnach wypracowała 162,1 proc 
normy. 

Sąsiadka fej — Stanisława Pszczółkowska 
na takiejże ilości krosien osiągnęła 160,5 
proc. normy. 

W PZPB Nr 3 (d. Geyer) tkaczka Bronisła= 
wa Deha pracując na czterech krosnach 0= 
siągnęła 171 proc. normy. Krystyna Dobrzań- 
ska, również na czterech krosnach, osiągnęła 
159 proc. 

W PZPB Nr 17 (d. Stolarow) Wanda Go- 
mółka, na dwóch szerokich krosnach wyko” 
nała normę w 153,6 proc. Władysław Harbi- 
cki na dwóch szerokich krosnach wykonał 
plan dzienny w 152 proc. a Chmielewski Ka. 
zimierz w 151,5 proć. 


Kto pierwszy? 


W zespołowym współzawodnictwie w prze 
myśle bawełnianym na pierwsze miejsce w 
dniu 19 września wysunęły się PZPB w Beł- 
chatowie, które w miejsce zaplanowanych 
5600 kg przędzy wyprodukowały 8692 kg, wy 
konując plan dzienny w 155 proc. 

Na drugim miejscu znalazły się PZPB Nr 
16 (Niciarnia), które plan dzienny wykonały 
w 119,5 proc. 

Na trzecim miejscu PZPB Nr 22 (d. Kre- 
ning) — 112,9 proc. planu dziennego, 


Redakcia 
„GŁOSU ROBOTNICZEGO" 


przyjmuje ofiary na 


lOdbudowe Warszawy 


UDEOTW AYN WAGA CHEATY LDOCHFFACFPNYE PGA PETONYTCYFETTEPYPYDOPFTWOLNEWOOOOOOOOEFPANOAOTAOPAWCYOEOAGOW KOK OOOCEP OEG OONCH 


GZos serca a zwycięża 


latach h tesknoty do kraju 


Jadą transporty repatriantów z Francji 


mężczyźni anglel | 


Powrót po 


Paryż — we wrześntu 

Pociąg 'est już gotów do odjazdu. Za kfl- 
kanaście minut 32 wagony przybrane ziele- 
nią i chorągiewkami ruszą w ślad za loko- 
motywc na wschód — do Polski. Na twarzach 
pasażerów maluje się podniecenie. Po tylu 
1e' ch wracają do kraju Sq sz-zęśliwi. W gor 
szym humorze są ci, którzy zostają I będą 
czekali na następne transporty. 

Tym razem jedzie do kraju grupa 420 re- 
patriantów. Większość z nich to rolnicy f rze 
mieślnicy z departamentu Seine Marne 1 in. 
Jedni z nich jodą do rodztnnych wst i miaste- 
czek, innf — na Ziemie Odzyskąne. 

Nie jadą oni z pustymi rękoma. W spe- 
ajalnych  rgonach jadą ich krowy t cielęła. 
Wielu rolników wiezie prosiaki, króliki, ptóc 
two dor we, nawet przystara gosposia czy- 
ści swoją krowę. Ma ją od niedawna. Przez 
długi czas ciuła'1 pieniądze i kupili sobie 
z meżsm krowę, ale zabili ją Niemcy. Teraz, 
przed kilku dniami kupīli nowa — tę już wio 
zę do Polski. Gosposia dopytuje się o ży fe 
w kraj” bo ona nie była tam 14 lat i wraca 
nle do „swoich* stron, ale na „zachód”. Chce 
osiedlić się na Pomorzu. Tem mieszka już jej 
syn — rybak. Zawsze bedzie bliżej swoich. 

Repatriantóm naprawdę niczego nie brak. 
Zaopołrzeni są wszyscy w prowiant na kiłko 
dni. W wagonie jest czysto T schludnie, Nie 
ma tłoku, każdy ma swoje miejsce. Dzieci 


dostają mleko i czekoladę, 
skie popierosy. 

Przy wagonach kręcą stę odprowodzający. 
Przy małych słołkach stanowiących impro- 
wizację stołów blesi dnych, gromadzą stę 
najbliżsi znajomi, cby raz jeszcze trącić sią 
kieliszkom! z winem. 

— No, sąsiedzie, Nie zapomnijcie napisać 
odrazu i zapyłajcte tam, czy w tej wiosce da 
dzą mi ziemię. Czasu mamy mało. Za dwa 
miesiąc i my pojedziemy. a chciałoby się 
zamieszk é ze znajomymi — mówi wysoki 
rolnik do odjeżdżającego sąaslada. Wszyst- 
kich inieresuje jedno: jak najprędzej doje- 
chać na miejsce i zagospodarować gię, 

Stary ślusarz Jan T. wraca do kraju po 
trzydziestu latoch pracy we Francji. Wraz z 
nim jedzte pięcioro dzieci, Najmłodsze ma 
dziewię lat i strasznie się niepokoi 0 to, czy 
przyjmą je do polskiej szkoły, bo akcent mał 
trochę nleładny. Ojciec pociesza swoją pok 
cieche iz duma patrząc w dal mówi: 

„Nie było mi źle. Żyłem dostatnio, zora- 
białem porządnie, lect uczyłem, 30 lot, 
Wtęcej nie mogę wytrzymać. Kocham Polskę 
i dlatego wracam. Może będzie mi łam trud- 
niej, ale to nic. Grunt, żeby praca była; a jek 
Polskę odbudujemy, bedzia nam lepiej niż 
gdzieindzłej. Moje mfejscę i miejsce moich 
dzieci, jest w kraju czy tam cięż ko, czy lek- 
ko. — Dal, 
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Przemysł włókienniczy zaopatrzony w węgiel na zimę 


Czego włókniarze domagają się od górników 


Jednym z najpoważniejszych konsumentów 
węgla w Polsce jest przemysł włókienniczy, 

1.200.000 ton tego cennego surowca zuży- 
wają nasze fabryki włókiennicze w ciągu ro- 
ku. Przeciętnie po 100.000 ton miesięcznie — 
ponad 100 pociągów z węglem — pochłaniają 
piece fabryczne. 

miesiącach letnich zapotrzebowanie na 
"opał spada. Zimą wzrastą ono niepomiernie. 
I dlatego, choć słońce jesienne jeszcze mocno 
przygrzewa — pamięta kierownictwo przemy- 
słu włókienniczego o zbliżającej się zimie, 

Wszystkie fabryki przeprowadziły na dzień 

"1 września remanent zapasów węgla, w wyni- 

„ku czego okazało się, że przemysł włókienni- 
czy posiada w chwili obecnej przeciętnie -trzy- 
miesięczny zapas węgla. 

Oczywiście, nie wszędzie sprawa przedsta- 
wia się jednakowo, Czynione są jednak wy- 
siłki, ażeby istniejące zanņiadbania wyrównać 
przed początkiem zimw 


Nie wolno dopuścić do tego, aby zimą sta- 
nęty turbiny, ażeby zawiodły kaloryfery. Nie 
wolno dopuścić do tego, ażeby robotnik pra- 
cował w zimnych halach fabrycznych. Nie 
ulega wątpliwości, że przemysł włókienniczy 
w miesiącach zimowych dysponować będzie 
dostatecznymi ilościami paliwa, skoro już dziś 
zapasy są pokażne. 

Stwierdzić jednakże należy, że w zapasach 
posiadanego węgla odsetek zanieczyszczenia 
(popiół, piasek itp.) jest zbyt wysoki. Przy- 
czynią się to do marnotrawstwa węgla, wzro- 
stu kosztów wlasnych produkcji. 

Jeszcze jeden dezyderat wysuwają włók- 
niarze pod Siinai przemysłu węglowego: Za- 
zwyczaj każda fabryka posiada urządzenia w 
kotłowni, przystosowane tylko do określonego 
gatunku węgla. Paliwo spalające się doskona- 
le w jednej fabryce, jest częste nieekonomicz- 
ne dla innej i na odwrót. Poszczególne fabryki 


winny otrzymywać węgiel stale jednej ł tej 
samej kopalni. Tymczasem tak nie jest. 

P.Z.P.B. Nr 5 (d. Wima) zużywają np. mie- 
sięcznie do 4500 ton miału. Otrzymują ońe 
jednak paliwo nie z jednej kopalni, ale z oko- 
ło dwudziestu. Powoduje to trudności tech- 
niczne i nadmierne koszty. 

Byłoby rzeczą bardzo wskazaną, ażeby w 
ramach współzawodnictwa pomiędzy przemy- 
słem węglowym i włókienniczym poszczegól- 
ne fabryki zawarły z kopalniami umowy o sta- 
łą dostawę węgła. Rzecz prosta, umowy te 
winny być zawierane za pośrednictwem Cen- 
trali Zaopat rzenia Przemysłu Włók. oraz Cen- 
trali Zbytu Przetworów Węglowych. 

Również dzięki współzawoądnictwu powin- 
na nastąpić poprawa jakości dostarczanego 
węgla. Wierzymy, że w szlachetnym współ- 
zawo”uictiwie górnicy pomogą włókniarzom. 
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Jedzie w tym transporcie Bolesłow Król — 
robotnik leśny. Dzieciaki tańczą wokół nis- 
go i wołają „oto Król, oto milioner". Na dużej 
platformie stot duży ciężarowy wóz. W nim 
roziokowała sią rodzina króla. Ciężarówkę 
kupili za swoje dziesięcioletnie oszczędnoś- 
ci. Jest szczęśliwy, że jedzie do Polskt I! da 
jej siebie i maszynę. 

„U nas Niemcy wszystkie maszyny Toz* 
kradli, to moja na pewno się przyda — mówi 
i po cichu się śmieje — a sensacja to będzie w 
Łopomiu, kiedy Bolek z auiem wróci, he, 
he..." 

Za chwilę odjazd. Ostatnie słowa poże 
gnania. Gwizdek i pociąg ruszył Jadą w nim 
ludzie stesknieni do kraju, ludzie, którzy 
chcą pracować i żyć w Polsce. 

Z Barowskł 
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Czytaj! Ogląd 
historyjkę obrazkową 
»życie Aksamitne« 


Wskrótce!! 
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f VEBE Ź Si RZA y > 
T Z Imicjatywy organizacji młodzieżowych 
aczniowie średnich i liceałnych szkół Łodzi 
przystąpili do uporządkowania niektórych 
dzielnic naszego miasta, a szczególnie Bałut. 
Inicjatywa órganizacji młodzieżowych 2o- 
stała podjęta z entuzjazmem przez szkolną 
młodzież. Sprawa bowiem warta jest kilkugo- 
dzinnego wysiłku, Po pierwsze wspólnym 
wysiłkiem młodych rąk przyśpieszymy upo- 
rządkowanie naszej, po tej wojnie tak zapusz- 
czonej Łodzi, a po drugie — cegły zebrane i 
ułożone z rozbiórki walących się domów — to 
pieniądze, które przeznaczone będą na sty- 
pendia, książki itp. Zarząd Miejski za każdą 
cegłę płaci szkołom po złotówce, takich ce- 
gieł-złotówek można zarobić dziennie tysiące 


- ma fundusz stypendialny. 


Dnia 20 bm. uczniowie Państwowego Li- 
cenm Techniczno = Włókienniczego w liczbie 
250 osób, z dyrektorem szkoły ob. Zarembą 
i prof, Jagodzińskim na czele również przy- 
stąpili do pracy nad oczyszczaniem miasta. 
Tym razem za cel postawiono sobie do dnia 
30 bm. poszerzenie ulicy Limanowskiego przy 
Placu Bałuckim. Pracę prowadzono w tempie 
iście rekordowym. Trwała ona od godziny 13 


GŁOS ; b 


EN a r a 


Młodzież nie szczędzi trudu dla 


Brawo, uczniowie Szkoły Włókienniczej! 


do zmroku, na przekór nie sprzyjającej pogo- 
dzie. W przeciągu kiłku godzin przy pomocy 
łopat i własnych rąk plan poszerzenia ulicy 
został wykonany i uwieńczony sporymi, na 
człowieka wysokimi, 


odbudowy 


gieł. Jak niektórzy obliczyli — zebrało się 
ich na „ładńych” kilka tysięcy złotych. Będą 
stypendia! Będą i książki! A sama praca przy- 
niosła sporo radości młodym entuzjastom. 


gramiastosłupami z te-| Wiadomo — ruch dobrze robi. 
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Grzywny za spekulację 


Belegałura Komisji Specjalnej przy pracy 


Na ostatnim swym posiedzeniu Delegatura 
Komisji Specjalnej w Łodzi rozpatrywała cały 
szereg spraw spekulantów. Ukarani grzyw- 
nami zostali: właściciel piekarni przy ul. Woj- 
ska Polskiego 196 — Zygmunt Darowski za 
wypiek bułek o nieprzepisowej wadze zapła- 
cił grzywnę w wysokości 40 tysięcy złotych. 
Właścicielka sklepu rzeźniczego przy ulicy 
Próchnika 28 — za pobieranie nadmiernej ce- 
my za kiełbasę ukarana została grzywną w wy 
sokości 20 tysięcy złotych. Ża brak cen uwi- 
docznionych i cennika ukarami zostali grzyw- 
ną po 10 tysięcy złotych następujący sklepi- 
karze: Władysława Kauczucka, właścicielka 
owocami przy ul. Rzgowskiej 116-118, Walen- 
tyna Bielacka, właść. sklepu spożywczego przy 
ul. 11-go Listopada 16; Stanisława Jezierska — 
sklep spożywczy, Łódź, Zamenhofa 12, Józef 
Urbański — sklep spożywczy, Łódź, Koperni« 
ka 27, Jan Osimowicz — sklep spożywczy; 
Łódź, Więckowskiego 74, Gilbart Nuta — 
sklep rzeźnicki, Łódź, ul. Próchnika 13, Leo~- 
kadia Sobczak — sklep spożywczy, Łódź, An- 
drzeja Struga 11, Władysław Tasak — kiero- 
wnik sklepu Spółdzielni Spożywczej Nr 2 — 
Łódź, Rzgowska 59. (Dz) 
A E O AAAA AEP 


Słoniny bedzie pod dostatkiem 


Przyczyny chwilowo słabej podaży 


Co mówi kierownik wydziału ekonomicznego przy Wojewódzkim 
mopomocy Chłopskiej ob. inż. Langer? 


W ostatnich tygodniach na rynkach woje- 
wództwa łódzkiego i w sklepach rzeźniczych 
odczuć się daje brak słoniny, Celem zoriento- 
wania szerokich rzesz konsumentów słoniny 
— podstawowego tłuszczu zwierzęcego w Pol- 
sce, w przyczynach, dla których podaż słoni- 
ny w wojew. łódzkim zmalała, zwróciliśmy się 
po informacje w tej sprawie do autorytatyw= 


Kurs przeszkoleniowy 


dla kierowników fabrycznych wydziałów personalnych 


Niedawno zakończył się 
przez CZPWŁ trzytygodniowy kurs przeszko- 
leniowy kierowników fabrycznych wydziałów 
personalnych. 

Zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu 
i trwały każdorazowo po trzy godziny, obej- 
mując wykład oraz ćwiczenia seminaryjne. 


Godziny zajęć (18—21) były tak pomyślane, 


zorganizowany | ażeby słuchaczy nie odrywać od prac w go- 
,dzinach służbowych. W kursie uczestniczyło 


23-ch słuchaczy, Szczególnie wiele uwagi 
zwrócili kierownicy kursu na ustawodawstwo 
pracy, 

Jak się dowiadujemy, zakończony kurs jest 
pierwszą, ale bynajmniej nie ostatnią impre- 
zą tego rodzaju. 


nego czynnika, jakim jest Wydziął Ekonomi- 
czay przy Wojew. Zarządzie Związku Samopo*- 
mocy Chłopskiej, Informacje, które otrzyma- 
liśmy od kierownika Wydziału, inż. agronomii 
ob. Langera, jednego z czołowych znawców 
zagadnień trzody chlewnej w Polsce, są zu- 
pełnie zrozumiałe i jasne, 

-- Przed wojną okres wczesnojesienty — 
mówi inż. Langer — charakteryzował się na 
rynku mięsnym najmniejszą podażą świń i 
słoniny. Przyczynę tego zjawiska stanowił 
brak paszy w tym okresie, a przede wszyst- 
kim — kartofli, podstawowej paszy trzody 
chlewnej w Polsce. Ta sama przyczyna działa, 
nąturalnie, i teraz. Dlaczego jednak w obec- 
nym raku w porównawczym okresie brak sło- 
niny odczuwamy silniej, niż przed wojną? 
Wpłynęła na to szczególnie trudna sytuacja 
wiosenna w zbożu i Kkartoflach — a więc 
i między innymi paszy trzody chlewnej. Duża 
zwyżsa cen na tę paszę, niewątpliwie sztucz- 
nie wywołaną przez spekulację, fakt ”wymar= 
zmięcia znączpej, ilości ziemniaków również 


KOŁO TOW. PRZYJAŹNI POLSKO.RADZIEC, 
W tych dniach odbyło stę pierwsze zebra- 
mie Koła Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Ra 
dzieckiej przy Fabr. „Imass” pod Zarządem 
Państwowym, ul.. Gdańska Nr 38. 

Pierwsze zebranie miało na celu 
zarządu Koła. 

Po przemówieniach 1' refęratach zostali 
wybrani ob, ob.: Prezesem Koła — Zgierski 
Zdzisław, Wiceprezesem I — Kaczmarek Ka- 
zimierz, Wiceprezesem II — Kwiatkowski 
Zdzisław, Skarbnttiem — Kronenberg Hen- 
ryk, Sekretarzem — Gottschalk Ellen. 


PODZIĘKOWANIE 

Związek Uczestników Walki Zbrojnej o 
Niepodległość i Demokrację wyraża gorące 
podziękowanie Dyrekcji oraz kierownikowi 
Wydziału Socjalnego, ob. Górskiemu z PZPB 
dawniej „Horak“ za pomoc okazaną Związko 
wi w roztaczaniu opieki nad sierotami po po- 
ległych Bojownikach o Niepodległość i Demo 
krację wyrażającą się w przydzieleniu bez- 
płatnych miejsc w przedszkolu fabrycznym 


wybór 


dla sierot — podopiecznych Związku. 
Oby więcej takich przykładów. 


Rozprawa 
w trybie dorażnym 


Przed Okręgowym Sądem Karnym w trybie 
doraźnym będzie odpowiadał naczelnik Urzę: 
du Pocztowo - Telekomunikacyjnego w Kon- 
stantynowie. Miał on obowiązek wypłacania 
pieniędzy nadawcom paczek, wysyłanych za 
zaliczeniem pocztowym. Obowiązku tego nie 
wypełnił i przywłaszczył sobie sumę 73 tysię* 
cy złotych, Pieniądze te wydał przede wszyst- 
kim na wódkę. 


W toku dochodzenia nieuczciwy urzędnik | 


zwrócił przeszło 50 tysięcy złotych ze sprze- 
miewierzonych pieniędzy. 

Sprawców kradzieży dobre publicznego nie 
minie zasłużona kara. 


Gdzie należy wpłacać podatki? 


W związku z rozsyłaniem nakazów płatni 
czych przez Wydział Podatkówy 1 masowym 
zgłaszaniem się płatników, Zarząd Miejski w 
Łodzi podaje do wiadomości, że należności 
podatkowe przyjmowane są zasadniczo w 
Głównej Kasie Miejskiej przy ul. Roosevelta 
15, a tylko w wyjątkowych wypadkach np. 
przy egzekucji, w kasie Wydziału Podatko 
wego, mającej jedynie charakter Kasy po- 
mocniczej, Godziny przyjmowania wpłat za- 
rówho w Głównej Kasie Miejskiej, jak i w 
Kasie Wydziału Podatkowego trwają w dni 


ZEBRANIA KÓŁ PPR 

W dnin dzisiejszym odbędą się zebrania kół 
w następujących fabrykach i instytucjach: 
RUDA PABIANICKA 

O godzinie 13 oddział II f. „Horak“, © go- 
dzinie 16 Wykończalnia f. „Horak* — Cen. 
trala, O godzinie 13 Tkalnia Nr 7, o godzinie 
16 Budowa Wozów. 
WIDZEW 

O godzinie 16-ej pracownicy biura PZPB 
Nr 5 ogodz. 16,30 PMS, o godz. 15.30 „Znicz, 
o godzinie 15 f. „Kunert”. 
GÓRNA-PRAWA 

O godz. 15 Ubezp. Sp.—koło 1, o godz, 13,30 
PZPBNr6,„A”— koło 1,315, PZPBNr 20 godz 
16.30 PZPW Nr 4 — koło 4 1 5, o godz. 15,30 
„Schweikert-Guma", f. „Otto Hau”, PZPB Nr 
6 „B” — koło 4 i 5 o godzinie 16 PZPW Nr26 
GÓRNA-LEWA 

O godzinie 14 Wigoniowa — zmiana I, 
Księży Młyn — H zmiana, PZPKP Nr 3, o go 
dzinie 16 PZPB Nr 11 — koło 5, o godzinie 
15,30 PZPW Nr 3, i. „Hofman*, o godz. 13,30 
PZPW Nr 6 — zmiana HI. 
LEWA-ŚRÓDMIEJSKA 

O godzinie 15 Fabryka Wózków Dziecię: 


powszednie od godziny 8,30 do 13-ej, a w so 
boty do godz, 12-ej 

Niezależnie od tego podatki na rzecz Gmi 
ny Miejskiej Łódź mogą być wwpłacane na 
następujące konta bankowe: 1) KKO m. Ło- 
dzi, ul. Piotrkowska 77 — konto Nr 14, 2) 
Narodowy Bank Polski, al. Tad. Kościuszki 
14 — konto Nr 50, 3) Bank Gospodarstwa 
Spółdzielczego (d. „Społem”), al. Tad. Ko- 
ściuszki 49 — konto Nr 37 oraz 4) PKO m. 
Łodzi, al. Tad. Kościuszki 15 — konto Nr 
VI1—4505. i 


cych, o godzinie 13,30 Ditzel — koło 2 i 3, o 
o godzinie 14 f, „Eitingon” — koło 3, o godz. 
16 „Zenit“, ọ godz. 14 Elektrownia — koło 
5, 6 17, o godzinie 15.30 f. „AJt*, 
GÓRNA 

O godzinie 13,30 PZPB Nr 17 — zmiana I, 
PZPB Nr 4, o godzinie 14 PZL, o godz. 13,30 
„Cewka“ Nr 2, o godz, 16 PZW, 
PRAWA-ŚRÓDMIEJSKA 

O godzinie 18 terenowe koło Nr 3, o go- 


„dzinie 14 PF Nr 12 — zmiana I, o godz. 16-ej 


„Pudełko”, o godz, 13 Ośrodek Koniekc,"Nr2 
oddział „BB”. 
ŚRÓDMIEŚCIE 

O godzinie 15 Dyr. Przem. Miejscowego, 
Wojew. Urząd Ziemski, o godz. 15.30 Zjedn. 
Przem. Org. O godz. 1630 MK MO — Wy- 
dział Personalny, 


STAROMIEJSKA 


O godzinie 16 pracownicy kuchni PZPB 
Nz 2. " y 
BAŁUTY 

O godzinie 16 Fabryka - Mebli, Stolarnia 


„Dar“, o godzinie 17 Zarząd Wydziału Kobie- 
cego, o godzinie 19 Radogoszcz. 


Co nowezo w ZEM 


ZAPISY DO ORKIESTRY 

Zarząd Miejski Związku Walki Młodych 
zawiadamia, że przyjmowane są zapisy do 
Centralnej Orkiestry ZWM, Koledzy, którzy 
ćwiczyli w ubiegłym roku winni się zapisać 
powtórnie. 

Zapisy: przyjmuje i informacji. udziela Zaż 
rząd Miejski Związku Walki Młodych Wy- 


nie sprzyjał hodowli i tuczenfu świń. W związ* 
ku z tym w miesiącach letnich obserwowalis= 
my dużą, u nas rzadko nawet przed wojną no- 
towaną podaż świń. Chłop wyzbywał się świń 
nawet wtedy, gdy była niedotuczona, 

Nie znaczy to bynajmniej, by wszystkie 
świnie poszły pod nóż. Świnie niedorośniętey 
które zostały mogą i będą dotuczone w paź 


Związku Sae 


1 


z 


dzierniku i listopadzie br. Słoniny będzie © 


dostatkiem. * Chciałbym nadmienić, że stan 
trzody chlewnej w wojew. łódzkim jest więk- 
szy, niżeli kiedykolwiek przed wojną. Kwestią 
nasycenia rynku łódzkiego w słoninę pokrywa. 
się z kwestią czasu, potrzebnego do wykar 
mienia młodej trzody chlewnej, której jës? 
pod dostatkiem. 

Oto opinia fachowca, dotycząca bezpośred< 
nich przyczyn braku słoniny. 

Są jednak i pośrednie przyczyny, towarzy= 
szące: znikaniu słońiny zerynky, a mianowicie 
spekulacja 1 popłoch?wótód zasobnych w pies 
niądze warstw, które „na wszelki wypadek* 
przystąpiły do czynienia zapasów tłuszczu 
świńskiego dosłownie za każdą cenę. 

Jest tajemnicą poliszynela, że wiele skle- 
pów rzeżniczych posiada słoninę, która, jak 
wykazuje akcja czynnika społecznego, powo- 
łanego do walki ze spekulacją, sprzedaje się 
z wygórowanym zyskiem i w dowolnej ilości 
właśnie tym, którzy gotowi są nabyć ją za 
wszelką cenę, 

Nieuczciwi rzeżnicy za swe machinację 
spekulacyjne i uprzywilejowanie siewców pa+ 
niki będą pociągnięci do odpowiedzialności. 
W niedługim czasie ukaże się na rynku pod 
dostatkiem słoniny po cenach godziwych. 

z Dz 
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AMATOR CUDZEJ GARDEROBY 


„Z mieszkania Zdzisława  Bronusiaka zas 
mieszkałego przy ulicy Lelewela 32 ' skras 
dziono garderobę i bieliznę wartości 3 tys; 
zł przedwojennych. Sprawca kradzieży Stas 
nisław Kilan został zatrzymany. 


s. a 
NIEUDANA PRÓBA PRZEKUPSTWA 


Podejrzany awanturnik, Stanisław Frołow, 
zamieszkały przy ulicy 1ligo Listopada 28 
wręczył 600 zł tytułem łapówki funkcjonariu 
szowi MO, odprowadzającemu go do Komis 
„pos Za usiłowanie przekupstwa milicjanta 
został on aresztowany. 

s e œ 


PÕEMILIONOWA DEFRAUDACJA 


Bolesław Czurapski, pracownik Spółðdzíelnt 
Wydawniczej „Wiedza” przy ul. Piotrkow= 
skiej 45-47, dokonał defraudacji 500 tys. zł 
Został on aresztowany. 4 


°. $ s 
WYRODNY SYN 

16-letni Zdzisław Strzyżewski zam. 
Nawrot 87 skradł z rzad rodziców SZ A 
cerskie damskie i pół kg skóry twardej i 
zbiegł w niewiadomym kierunku. 

Drugi wyrodny syn Leszek Roman Wali- 
szewski zam. w Rudzie Pabianickiej przy ul. 
Aleksandra 51 skradł z mieszkania rodziców 


24 tys. złotych i również uciekł w ni 
mym kiermnku. niewiado 
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z i VAURA 4. NIA 

_ Zarzą ojewódzki i Miejski Związku 
Walki Młodych składa skrseCziĘ AONE 
nie Majorowi Gołąbkowi, Komendantowi 
Szkoły Oficerów  Milicyjnych oraz zastępcy: 
kap. Wacławowi za udzielenie lokalu 1 nots 
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degu w dniu 13 i 14 września, dla uczestnikówny 
cl " a F => >, 


dział Pronanandy. Plac Zwycięstwa 13, nok, 3 „IGIZXSk Spo. 
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GŁOS 


Kronika Piotrkowa Z = 


Na ringuina boiskach 


Redakcja i Administracja 
„GŁOSU PIOTRKOWSKIEGO” 
Piotrków-Tryb. — ul. Legionów 16, l. p: 
telefon 13-97 
Administracja czynna od godz. 8 — 
16-ej bez przerwy obiadowej, w soboty 

od godz, 8 — 13-ej, 
Redaktor prz; yjmuje 
godz. 15 — I6-ej. 
Konto czekowe redakcji „Głosy Piotr- 
kowskiego* w Komunalnej Kasie Osz- 
*zędności w Piotrkowie nr. 425, 


Komu winszujemy 


Środa, 24 września 1947 r 
Dziś: Geralda. 


Ważniejsze telefony 
10-49 Urząd Bezpieczeństwa  Publiczn. ' 
13-14 Powiatowa Komenda M O. 

10-41 Miejski Komisariat M, O. 

10.72 Straż- pożarna 

11-13 Ubezpieczalnia Społeczna 

10-70 Szpital Św. Trójcy 

_ Pogotowie lekarskie: nocne telefony: 
11-13 od 21 — 7 rano. W niedziele i świę 
ta dyżur dzienny w szpitalu Św. Trójcy. 


———— 


K'NA 
Kinoteatr „Bałtyk”. Dziś i dni następ- 
nych najnowszy film produkcji francns- 
kiej „OJCZYZNA“. Początek seansów 
w dni powszednie, niedziele i święta o 
godzinie 16, 18 i; 20-ej. Dla młodzieży 
dozwolony od lat 14-tu. 

Anons! Już wkrótce na ekranie kina 
„Bałtyk* najpiekniejszy film produkcii 
amerykańskiei o braterskiej miłości i po 
świeceniu — „Pięciu Zuchów. 

Kino Polonia Film- radziecki pt. 
„My z Kronsztadiu*. Początek seansów 
o godzinie 17,30 i 19,30. 


codziennie od 


ZEW | WERE. z 


Dyżury aptek: 
Dziś dyżuruje apteka mgr. Grabow- 
skiego, Plac Tryblinalski 9 


*W Piotrkowie na boisku sportowym 
przy ulicy Legionów odbyły się zawody 
bokserskie o mistrzostwo drużynowe o- 
kręgu łódzkiego kl. „A“ pomiędzy miej- 
SCową „Coneordią* a KP Zjednoczone 
z Łodzi, zakończone zwycięstwem „Con- 
cordi“ w stosunku 11 :5 


Wyniki walk były następujące: 


W wadze muszej: Brzóską: (C) poko- 
nal zdecydowanie na punkty Kargiera 
(Z) mając przez trzy rundy zdecydowa- 
ną przewagę. Najładniejsza walką dnią. 

W wadze koguciej: Adamis (C) zwy- 
ciężył na punkty Wójcika (Z) będąc 
przez cały czas w ofensywie i pokazał 
walkę stojącą na' wysokim poziomie tech 
nicznym-Adamus mimo młodego wieku 
zapowiada się na dobrego boksera. 


PIOTRK 


KOWSKAi 


W wadze piórkowej: Borowski (C) po 
mniej ciekawej walce wygral z Czarnec 
kim (Z) na punkty. 

W wadze lekkiej: Maciejczyk (C) po- 
konal wysoko na punkty Kaźmierczaka 
(Z). Maciejezyk czyni coraz lepsze po- 
stepy, jest dzisiaj najlepszym bokserem 
swego klubu i nadzieją na przyszłość. W 
walce tej pokazał lekcje prawidłowego 
boksu. demolując wprost swego prze- 
ciwnika, 

W wadze półśredniej: Masiorek (C) 
poddał sie po pierwszej rundzie Szcza-* 
pińskiemi (Z) widząc swoją beznadziej- 
nosé z rutynowanym łkodzianinem, 

W wadze średniej: Ścibut (C) zremi- 
Kijewskim (Z). Była to walka 
stojąca na wysokim. poziomie 


sował z 
ciężka. 


Ostatnie dni szczekienia 


przec'w iyfusowî brzusznemu 


Zarząd „Miejski w Piotrkowie podaje 
do wiadomości osób, podlegających przy 
musowym szczepieniom przeciw durowi 
brzusznemu. urodzonych w latach 1888 
do ł942, że po zakończeniy akcji szcze- 
pień Zarząd Miejski na podstawie imien 
nych wykazów, sporządzonych przez Biu 
ro Meldunkowe, przystąpi do nakladania 
grzywien w wysokości 30 tysięcy zio: 
tych. 


Szczepienia odbywają się w następu- 
jących punktach: 

1) Miejski Komitet Opieki Społecznej 
ulica Stalina 27, od godziny 15 — 19. 

2) Plac Niepodległości 7, od godziny 
i5 — 19. 
- 8) Ubezpieczalnia Społeczna, 
Roosevelta, od godziny 15 — 19. 


— 


ulica 


Pożar lasu w Kacprowie 


Onegdaj około godziny 14 w ybuchł” z 
nieustalonych przyczyn pożar w lesie na 


leżącym do ob. Stelańskiego Zygmunta 


niku czego spłonęły dwie morgi 
nika. 


we wsi Kacprów. gm. Krzyżanów, w wy 
zagaj- 


Tłuszcze na kartki żywnościowe 


Wydziai Aprowizacji Zarządu Miej- 
skiego miasta Piotrkowa podaje do wia- 
domości, że ci wszyscy posiadacze kart 
zaopatrzenia z miesiąca września, któ- 
rzy nie pobrali tłuszczu wywołanego do 
rozdziały w dniu 2 września br. w sklepie 
„Praca“ Nr. 1, otrzymają należny przy- 
dział tłuszczu w -sklepach spółdzielni 
„Praca'* włączonej do miejskiej sieci roz 
dzielczej, 

Tłuszcz na kupon Nr. 20 dla kategorii 
I zasadniczej po i kg na osobę w cenie 
zł. 48 za kg. 


Z życia partii 


W Fabryce Sklejek w Piotrkowie od- 


«była się uroczystość wręczenia stałych 


legitymacji 34 członkom PPR. Na prze- 
wodniczącego uroczystości wybrano 
tow. Migdała z PPS. Referat na temat 
jednolitego frontu wygłosił przedstawi- 
ciel Miejskiego Komitetu PPR tow. 
Skwarczyński. Pierwszą legitymację z 
rąk tow, Skwarczyńskiego otrzymała se 
kretarka koła tow. Adamus Stanisława. 
ABLE; 


Powiatowy Komitei PPR w Piotrko- 
wie zawiadama, że w dniu 26 września 


„br. o godzinie 10 rano odbędzie się od: 


prawa sekretarzy Gminnych Należy 
przywieźć ze sobą sprawozdania miesię 
czne. Ze względu na Ważność spraw — 
stawiennictwo obowiązkowe. 
Amatorzy szynek 

Na szkodę ob. K. Władysława zamiesz 
kałego we wsi Wolica, gm. Klenów nie- 
znani sprawcy dokonali kradzieży dwóch 
świń. 


Wys iwa Wol Komitet PPR w łodzi 


Dział ogłoszeń: Piotrkowska 55 tel. 111.50 


K-mtet Redokcyinv 


Uwaga: a) Tłuszcz (olej kokosowy) 
będzie wydawany na karty miejskie przez 
Referat kart żywnościowych dla firm nie 


objętych przez RCA; b) Termin pobrania 


tłuszczu upływa z dniem 27 bm. Później 


sze reklamacje uwzględniane nie będa. 


W nadchodzącym sezonie na Pomorzu 
żecińskim będzie czynnych 51 gorzelni, tj. 
o ł8 więcej niż w ‘roku ubiegłym. Pierwsza 
transza kredytu z Państwowego Monopoli Spi 
rytusowego w wysokości 25 milionów złotych 
na zakup zemniaków jest rozprowadzana do 


Robotnicza Spółdzielnia Wytwórczo-Handlowa 
„WYZWOLEWIE< 


udz. w PIOTRKOWIE.TRYB. 


z odp. 


CENTRALA: pl. Czarnieckiego 7, tel. 
Sklep z dodatkami szewskimi. 
Sklep z obuwiem 
Pracownia kamasznicza i szewska 


12.67 


poleca obfity wybór na składzie obuwia da mskiego, 
spółdzielczych. 


po cenach 


> =e 


majątków Państwowych Nieruchomości Ziem: 
skich W tegorocznym planie przewidziana 
jest wyprodukowanie 1.700 tysięcy litrów spi- 
rytusu, a więc o przeszło 600.000 litrów wię- 
cej niź w kampanii ub, sezonu. 


— | m— 


Filia I — ul Narutowicza 8 
Sklep z dodatkami szewskimi 


Filia TI — ul. Stalina 83 
Sklep z dodatkami szewskimi 


męskiego i dziecinnego 


| Bramki dla 


Str. 1 


technicznym. Kijewski posiada silny 
celny cios, niezłą technike, Ścibut agre 
sywniejszy więcej był w ofensywie, mia! 
nieznaczna przewagę — powinien Wy- 
grać, lecz skrzywdzono go, gdyż Kijew- 
ski był niezdolny do walki. 

W wadze półciężkiej: Kałużny 
przegrał nieznacznie na punkty z Marty: 
nelisem (Z). Mimo przegranej walki Ka- 
luźny pokazał niezłą technike, ciosy je- 
gö były celne j skuteczne i przy racjo- 
nalnych treningach może*z.qiego być 
l dobr y bakser. 

"W wadze cieżkiej: Stec G otrzyma! 
walkowerem z powodu braki 
przeciwnika, z 

Słowa uznania | pochwały należa si 
irenerowi bokserów „Concordii ob 
Garncarkowi z Łodzi. który nie szczę- 
dząc trudu i pracy, wytrenował i wy- 
chował nowe zastepy młodych bakse- 


punkty 


rów. którzy mogą być chluba i duma dla - 


innych. i niezadługo inne kluby silniejsze 
uważane za faworytów będą otrzymywać 
tegie lanie i muszą liczyć ma porażki 
Sedziówał w ringu dohrze ob. Jaworski 
Punkty lezali ob. ab, Czernik, Raeigt 
ki i Kubiak. 

Organizacja zaw adá hy sprawna I wzo: 
rowa. 


„Such“ Kutno - OM TUR Piolrków 
3:1 (1:0) : 


Rozegrany w Piotrkowie mecz piłki 
nożnej a wejście do klasy A przyniósł 
zwycięstwo: drużvnie „Ruch*, która by- 
ła drużyną lepszą technicznie i miała 
wyraźna przewące. .Riich'* iest najipa- 
ważnieiszym kandydatem klasy A 
„Ruchu“ strzelili Urysiak 2 
i Strapagel 1, dla TUR-u Ryder z karne- 
wo. Normalna grę utrudniał deszcz, pa- 
dajacy przez caly mecz. Publiczności 
mało. Sędziował słabo ob, Racięcki. 

x e 4 


dn 


PEŁCHATÓW 

Na boisku miejskim w 
został rozegrany mecz pilki nożnej pomię 
dzy B AAA, Przemysłu Baweinianego 
a Radą Zakładową z wynikiem 3:0 (do 
przerwy) na korzyść Rady Zakładowej. 
Od porażki uratawał Dyrekcję ulewny 
deszez, przez to samo koniec meczu. 
Na wyróżnienie Dyrekcji zasługuje dy- 
rektor i ob. Jaszczak, który uszkadził 
boisko, niszcząc jego nawierzchnię. Na 
wyróżnienie Rady Zakładowej zasługuje 


Bełchatowie 


ib. Kaczmarek Józef, strzelec 2 bramek 
*ob. Gajda. 7 
Całkowity dochód w sumie*kilku tysie- 


cy złotych przeznaczono na odbudowę 


| Warszawy, 


ko å s % 


| MOSZCZENICA 


Na stadionie miejskim w Piotrkowie zo 
stały rozegrane zawody piłki nożnej po- 
między KS „Moszcżenica”* a KS „Con- 
cofglia* — Piotrków. Zawody zakońiczy- 
Wsie zwycięstwem KS „Moszczenica“ 
wf stosunki 8: 1. 
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Przyrody 
Jasia. 


Je 


WUW LLLULELZI 


Niech żyje tenis! 


Piłka leci! 


Konto PKO VII — 1505. 


oee 2 — nm A M | r MÑ 
CENNIK OC'OSZEŃ Wydawnictwa „Głosu R ochotniczego” w Łodzi 
Za tekstem: od 1—100 mm. =~ 35, 101 — 200 mm. zł 45, powvżej zł 60. Drobne za jedno sł owo: poszukiwanie rodzin zł 20, handlowe (le karze, kupno i spszedaż) zł 25, zguby zł 2% 


poszukiwanie pracy zł. 10. 


Red 1 Agm łódź, Piotrkowska 86 
Zokł Grat. Sp Wyd. 


Prosto w okol 


Trzeba coś wykombinować! 


Teraz. nie boję sięl 


|elefony: Redaktor Naczelny 216-14 Sekre tariat 254-24. Redakcja nomo 172-3 


„łódzki instytut Wydawniczy". 


W miedziełę i święta 3004 dzażel. , 


p pn 
W tekście: od 1—100 mm zł 50. 101—200 mm. zł 8U, powyżej zł 70, 


3.17985 z 
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h Sfr. D 


~ PRZYGODY 
| pięciu tynków z Banialuki 


as Wieść piorunem wieś obiegła, 
aj Wioska cała z chat wyległa 
I ruszyła im naprzeciw: 
= Ksiądz, kobiety, starcy, dzieci. 


A j 
| 155. Już domyśleć się nie sztuka, 
| Że ta wieś, to Bantaluka, 

A ta rzeka w którą wpadli, 
I imienia nie odgadii, 
To jest Bzdura. 


h 156, Wsi rodzinnej cni mieszkańcy 
Urzadzili iestym, tańce; 

A cały dochód z tej imprezy prze- 
znaczony był dla naszych pięciu bo 
? 4aterów i murzyna Jimmiego, 


457. Tu sie kończą ich przygody 
Rowrócili do zagrody. 
Nasz reporter zanotował, 
Co mu Kajtek podyktował. 


| 
158. Lecz 
l Niech na mapie nikt nie szuka, 
Gdzie jest wioska Baniałuka, 
* U stóp leży Oślej Góry, 
le Ta W górnym biegu rzeki Bzdury. 
i 3 KONIEC 


KŻ 


1 
> 


GŁOS 


Ze sporia 


T WIRY, mą r T IA =. 


GracziCieślik toczarodzieje piłki 


Pochlebna opinia Finnów o grze naszej jedenastki 


Honorowa porażka naszych piłkarzy ze 


Szwecją i zwycięstwo ich nad Finlandią głoś- 
nym echem odbiły się w prasie fińskiej. Jedno 
z majbardziej populamych pism Finlandii — 
Uusi Suomi” 


pisze po meczu: 
Aeg Z „Kiedy w ubiegłą 
SB: niedzielę Szwecja wy+ 
grała w Sztokholmie 
po zaciętej walce za- 
ledwie różnicą bram- 
ki, było powszechnie 
wiadomym, że zwy- 
cięstwo nad Finami 
przyjdzie Polakom b. 
łatwo. — Honorowa 
porażka ze Szwecją 
świadczyła o tym, że 
powojenne piłkarstwo 
polskie coraz bardziej 
podnosi swój poziom 
i niedługo już odzys- 
ka posiadaną przed wojną pozycję w świecie 
piłkarskim. 


GRACZ . 


Wczoraj widzieliśmy Polaków na RA 
oczy. I chociaż opór Finów był słaby i Pola- 
cy wygrali mecz „w cugłach”, to jednak miej- 
scami zademonstrowali grę, stojącą na tak 


Ładni sportowcy... 


O rozwydrzentu panoszącym się wśród 
naszych sportowców już niejednokrotnie pi- 
sała cdła prasa sportowa. Wypadki takie 
powtarzają się niestety coraz częściej na nd- 
szych boiskach. 

Ostatnio karygodne zajście miało miejsce 
na meczu u wejścia do Klasy Państwowej 
pomiędzy dwoma Poloniami świdnicką í by- 
tomską. Bramkarz Polonit świdnickiej An- 
drzejewski został spoliczkowany na boisku 
przez swego kolegę klubowego. obrońcę Ziż. 
kę, jakoby za....grę na korzyść przeciwników, 

Obydwóch graczy sędzia usunął z boiska, 
Na dalszy eptlog przykrej sprawy czekamy... 


Czyżby Włodarczyk i Hogendorf 9 


hyli „solą w oku“ trenera P.Z.P.N.-u " 


Za miesiąc plłkarzy naszych czekają jesz 
cze dwa spotkania międzypaństwowe z Jugo- 
sławią w Belgradzie i Rumunią w Bukaresz- 
cie (20 t 26 października). Chociaż to jesz- 
cze szmat czasu, to jednok już dzistaj mówi 
się na temat składu. Jak donost „Sport” 
trener naszych piłkarzy Wacek Kuchar, uwa- 
ża skład, który walczył ze Szwedami 1 Fl- 
namt za „Żelazny”. Mogą zajść tylko we- 
dług niego małe zmiany. 

Pewny niepokój wzbudza kontuzja Janika. 
Nie wiadomo bowiem czy do 20 paźdzłerni- 


ka laTk będzie się czuł na tyle dobrze, aby 
móc bronić naszej bramki. Gdyby to się 
okozało niemożliwe, miejsce jego zająć ma 
Brom lub Skromny. 

Pozycje łodzian Włodarczyka t Hogendor- 
fa 1: zasadzie nie są zagrożone, .ala wymie- 
nia się uparcie obok ich nazwisk również 
nazwiska Barwińskiego I Jaźnickiego.,.. 


Mamy nadzieję, że do Belgradu i Buka- |. 


resztu pojadą jednak Włodarczyk i Hogen- 
dorf, którzy w chwili obecnej są bezwzględ- 
nie lepsi 


wysokim poziomie, że musimy wierzyć, iż dris 
żyna polska w najbliższym czasie odniesie po% 
ważne sukcesy w spotkaniach międzypaństwo* 
wych. 

Każda formacja Polaków: przerastała fińską 
o głowę. Goście grali krótkimi, dokładnymi 
podaniami, rzadko posługując się  dalekimi 
przerzutami. Zespół polski nie posiadał żadne* 
go słabego punktu. 

za Z graczy na spec 
jalne wyróżnienie za- 
sługują obaj łącznicy 
— Gracz i Cieślik, u 
S których opanowanie 
»28 piłki doprowadzone 
jest do perfekcji. — 
Przeciwko tym 21m 
„czarodziejom piłki” 
gracze nasi nie. mieli 
nic do powiedzenia i 
najwyżej mogli przy- 
patrywać się bezczyn- 
nie finezyjnym zagra- 
niom Jej dwójki. 

Cieślik okazał się 
również wspaniałym strzelcem, a kilka jega 
bomb, oddanych z b, trudnych pozycji, wzbu- 
dziło podziw widowni. 

Środkowy pomocnik Polaków, długonogi 
Parpan, był zaporą nie do przebycia. Grał 
przy tym bardzo spokojnie i dokładnie poda- 
wał piłki w przeciwieństwie do swego fiń- 
skiego kolegi, który oddawał piłkę „na pałę”. 

W sumie gra drużyny polskiej przypadłz 
nam b. do gustu, ' 

Impreza środowa była pięknym widowis* 
kiem, które warto było zobaczyć i z któreg= 
piłkarze fińscy wyciągnęli na pewno *wiele 
korzyści". 


Ie KR 


DS? RZ 
CIEŚLIK 


19 października mecz pięściarski Polska — ZSRR č 


W niedziele chłopcy walczą 


o koszulki reprezentacyjne 


M paźdzłernika pięściarze nosi stang na 
ringu warszawskim do walki z przeciwni- 
ktem którego pozazdrościłóby nam wiele 
państw w Europie. Przeciwnikami tymi bę- 
dą doskonali pięściarze ZSRR, z którymi chło 
pcy nasi zapoznali stę już w roku ubiegłym 
na turnieju wszechsłowiańskim w Pradze, 
Jok poważnym dla naszych pięściarzy bę- 


dzie ten mecz nie potrzebujemy chyba do- 
dawać, p 
_ Przygotowania do tego spotkanta już się 
rozpoczęły, /W-celu zaś wyłonienia jak naj- 
silniejszej reprezentacji w niedzielę 28 bm 
odbędzie stę w Gdańsku mecz poglądowo- 
orientacyjny pomiędzy dwoma teamami A i B 
W teamie A wałczyć będą od wagi mu- 


Lekkoatleci-roboinicy 


poprawiają 


We Wrzeszczu odbyły się lekkoatletyczne 
mistrzostwa ZRSS, na których osiągnięto na- 
stępujace wynik? 

KOBIETY: 

Rzut dyskiem — Stochowicz (Legia Kra- 
ków) 34,67 m. bi. g 200 m. — Mitan (Legia 
Kraków) 28,6 sek. 

Bieg 500 m. — Woliówna (Zryw Chorzów) 
1,29,7 minuty, pchnięcie kulą — Bregulanka 
(Zryw Chorzów) 11,9 m. oszczep — Stacho- 
wicz (Legia Kraków) 38,01 m., bieg 100 m. — 
Mitan (Legia Kraków) 13 sek., skok wzwyż — 
Penner (Gedonta) 144 cm., sztafeta 4x100 — 
1) Legia Kraków 57,6 sek. 

MĘŻCZYŹNI: 

Kielas w biegu na 1500 m. uzyskał czas 
4 min. 13,6 sek., co jest nowym rekordem 
okregu. Skok w dal — Mitaszewski (Zryw 
Gdańsk) 6,26 m. bieg 100 m. Günter (Zryw 
Świętochłowice) 11,6 sek 400 ri. — Mach (Le 
chia Gdańsk) 54,1 Dysk — Łomowski (Lechta 
Gdańsk) 43,62, skok o tyczce — Frost (Geda- 
nia) 3,30 m., bieg 200 m. — Dunecki (Pomo- 
rzanin Toruń) 23,9 sek., bieg 800 m. — Nie- 
roba (TUR Katowice) 2,03 min, bieg 5000 m. 


W Związkach 
Zawodowych 


Ze Zw. Zaw, Prac. Sam., Teryt. i Użyt, Publ: 

Zarząd Oddziału I zawiadamia, że w dniu 
26 września 1947 roku punktualnie o godz. 
17-ej odbędzie się plenarne Zebranie Delega- 
tów. Stawiennictwo obowiązkowe. 


swe wyniki 


— Kfelas (Zryw Gdańsk) 15,38,2 min., pchnię- 
cie kulą — Łomowskit (Lechia Gdańsk) 14,47 
m., sztofeta 4x100 — Pomorzanin w czasie 
47,5 sek, sztafeta olimpijska — Pomorzanin 
w czasie 3,37,4 sek. 

W punktacji ogólnej zwyciężył Pomorza- 
nin Toruń przed Zrywem Gdańsk. 
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4 życia Zmruywea. 


Uwaga pływacy! 

W czwartek dnia ?5 km o godz. 17-ej od 
będzie się zebranie sekcji pływackiej w 10- 
kalu klubu sportowego ZWM „ZRYW” przy 
ul. Gdańskłej 85. Obecność członków obo- 
wiqzkowo, sympatycy m*le widziani, 


Baran, Łuć i Łęcz wyeli- 
minowani... | 


W rozpoczętym w sobotę turnieju trójko- 
wym pitik? siatkowej mężczyzn startowało 38 
zespolow, reprezentujących kluby, szkoły, 
wojsko i organizacje młodzieżowe. Otwar- 


cia zawodów dokonał przedst. ŁKS p. Zemeł| 


ko i po uczczeniu ciszą pamięci śp. Załęskie 
go, rozpoczęły się rozgrywki. Najładniejsze 
spotkanie rozegrały trójki TUR I i HKS I, któ- 
re po wyrównanej wolce wygrał HKS w stos. 
2:1. i 

Trójka znanych piłkarzy ŁKS: Baran, Łuć II 
i Łącz, chociaż została wyeliminowana przez 
YMCA f w tym spor:fe okazali się doskona- 
łymi zawodnikami. 

Dalszy ciąg turnieju w następną sobotę, 


- Kochasz swą Stolicę = daj na Jej odbudowę 


szej: Grzywocz (Śląsk), Kruża (Pomorze), Ant- 
zlewicz (Gdańsk), Iwański (Gdańsk), Kol- 
czyński (Warszawa), Szczypiński (Śląsk) i 
Blałkowski (Poznań). " i 

"W teamie g — Gumowski (Pomorze), Ba- 
zomik (Śląsk), Marcinkowskt (Łódź), Chychła 
(Gdańsk), Olejnik (Łódź), Kusz (Sląsk), Szy- 
mura (Poznań) i Klimecki Poznań. 

Ponodto z Łodzi został jeszcze wyznaczo- 
ny Trzęsowski (K.S. Tęcza), : 


|. AA A OM AA M M ZA A 
Chcielihyście tak zarabiać ? 
„Prasa amerykańska opublikowała ostatnio 
kilka danych tyczących zarobków tenisistów 
zawodowych. i 
Zeszłoroczna mistrzyni Wimbledonu, Ame- 
rykanka Pauline Betz, za serię pokazowych 
gier z rodaczką swą Sarah Palfrey Cooke o- 
trzymywała tygodniowo 750 dolarów. Bobby 
Riggs podczas zdobywania mistrzostwa Ame- 
ryki dla zawodowców, zarabiał tygodniowo 
1.780 dolarów. Następny z kolei Budge otrzy 
mał 1.388 dolarów. « 
„ Najbardziej złotodajny dla zawodowców 
jest Londyn. Podczas ostatnich występów za 
niecały tydzień Riggs í Budge zdobyli łącznie 
12.000 dolarów, - 


. Jedna z czołowych‘ tenisistek USA Todd 
z pewnością też nie oprze się pokuste dola- 
ra 1 wcześniej czy później pójdzte w ślady 
swej rodaczki Pauliny Betz. 
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